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ACRON LuxCo 1 S.A. 

Societe anonyme 

121, avenue de la Fai'encerie, L - 1511 Luxembourg 
B167310 

Auszug zur Veroffentlichung 

Bestellung, Erneuerung, Ablauf des Mandats der Mandatare, der 
Prufungsbeauftragten der Geschaftsbuchfuhrung und/oder des Depositars 


ACRON LuxCo 1 S.A. hat am 16/01/2017 folgende Informationen beim Handels- und Firmenregister eingereicht: 

Vorstandsmitglied / Geschaftsfuhrer 


Abanderung/ Erneuerung 

ISEN Ertan 

Adresse 121, avenue de la Fai'encerie 

1511, Luxembourg, Luxembourg 

Amtsausfuhrung Verwaltungsratsmitglied 
Organ Verwaltungsrat 

Dauer des Mandats Determinee 
Bestellungsdatum 30/06/2015 

bis zur Generalversammlung im Jahre 2020 
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